Antoni Królikowski 


właściciel składu futer, 


przeżywszy lat 36, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony Sw. Sakramentami, zasnął 
w Panu dnia 25 lipca 1902 roku. 


W nieutulonym zalu pozostała żona i ojciec zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną 
Publiczność na wyprowadzenie zwłok, które odbędzie się w niedzielę dnia 27 b. m. o godz. 4 popoł. 
z domu żałoby L. 18 przy ulicy Grodzkiej, wprost na cmentarz. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie w poniedziałek dnia 28 b. m. o godzinie 9 rano w kościele OO. Franciszkanów. 


Zakład pogrzebowy „Concordia“ J. KH. Pekaiskiego w Krakowie. Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie 


